AMENDMENT NO. 3 MARCH 2013 
TO 
IS 1879 : 2010 MALLEABLE CAST IRON PIPE FITTINGS 
— SPECIFICATION 


(Third Revision) 
(Page 13, Table 11, col 1) — Substitute ‘% x 4% x 9%’ for “Ax V2 x %’. 
(Page 19, Table 21, row 13, col 3) — Substitute ‘1% x %’ for ‘1% x 34’. 
(Page 19, Table 21, row 26, col 3) — Substitute ‘2’ x ‘7’ for ‘2’ x 112’. 


(Page 22, Table 24) — Substitute the following values for the existing 
values in table. 


Equal Nipple Size Reducing Nipple Size Dimension 
Designation Designation a 
——_ N8 mm 
N8 N8 
R-L 
(1) (2) (3) (4) 
% - - 29 
ZA - - 36 
% % - 38 
= - Vx la 38 
Y 7) - 44 
wx) 
x) 44 
% % - 47 
Ax %) 47 
wx) 


Amend No. 3 to IS 1879 : 2010 


Equal Nipple Size Reducing Nipple Size 
Designation Designation 
———_ N8 
N8 N8 
R-L 
(1) (2) (3) 
1x’) 
1x%) 
1% 1% 2 
14x”) 
1% x %) 
1% x 1) 
1% 1% - 
nx Wr) 
1% x %) 
1%x 1) 
1%x 1A) 
2 2 
2x) 
2x %) 
2x1) 
2x 1%) 
2x 1%) 


Dimension 


53 


57 


57 


59 


59 


68 


68 
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Equal Nipple Size Reducing Nipple Size Dimension 
Designation Designation a 
——_ N8 mm 
N8 N8 
R-L 
(1) (2) (3) (4) 
2” - - 75 
2%x1%) 75 
2%x 2) 
3 - - 83 
3 x 2) 
3x2) 83 
3% - - 86 
4 - - 95 
8 - - 116 
(MTD 6) 
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